AIR CONDITIONING — REFRIGERANT LINE AC-175 


REFRIGERANT LINE 


COMPONENTS 
(2005/11-2006/01) 


SUCTION TUBE SUB-ASSEMBLY 


9.8 (100, 7) «d 


LIQUID TUBE SUB-ASSEMBLY 
© Ь SE 85 
? | i Q 
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9.8 (100, 7) 


DISCHARGE HOSE SUB-ASSEMBLY 


N*m (kgf*cm, ft.*Ibf) |: Specified torque 


P H102050E03 


AC-176 AIR CONDITIONING — REFRIGERANT LINE 


COMPONENTS 
(2006/01- ) 


for 2А7-ҒЕ 


SUCTION TUBE SUB-ASSEMBLY 


P 


\ 
| 
| 
> 


9.8 (100, 7) 


DISCHARGE HOSE SUB-ASSEMBLY 


N*m (kgf*cm, ft.*Ibf) |: Specified torque 


P 


LIQUID TUBE SUB-ASSEMBLY 


H102050E05 


AIR CONDITIONING — REFRIGERANT LINE AC-177 


for 2GR-FE 


SUCTION TUBE SUB-ASSEMBLY 


LIQUID TUBE SUB-ASSEMBLY 
ү D z © 
5, Pl 
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/ 


( 


АЙ 


AL 


9.8 (100, 7) 


NO. 1 COOLER REFRIGERANT 
SUCTION TUBE 


| 


NO. 1 COOLER REFRIGERANT DISCHARGE HOSE 


N*m (kgf*cm, ft.*Ibf)| : Specified torque 


H102052E01 


